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3.9 AYDIR TAMAMLANAMADI!... 


Yazan: Ahmet Günaydın - 6 Ocak 2020 


Cumhuriyet mahallesinde ilçemiz kurulmadan önce Yemişenbükü köyü camii olarak Eskiköy 
mevkiindeki camii yıkılarak, halen mevcut yerinde 1940'lı yılların sonunda Merkez Çarşı 


camii, ön bahçesine ahşap oval şadırvan yapılmıştı. 


1973 yılında başlayan ve 1975'de tamamlanan Merkez Çarşı camii inşaatı sırasında camiinin 
kuzeyine yapılan şadırvan ise 2003 Temmuz ayında yıkılarak eski Müftülük hizmet binası 


yanına yapılmıştı. 


16 yıl 2 aydır hizmet veren şadırvan, 24 Eylül 2019 Salı günü yıkıldı. Aynı yere bir 
hayırsever tarafından kapalı ve modern bir şadırvan yapılacak. 


Bu haber yayınlanalı 104 gün oldu. Yani üç buçuk ay. 3 ayda 4 katlı binanın inşaatı 
tamamlanabilirken, 3,5 ayda tek katlı bir şadırvanın hala bitirilememesine cemaat bir anlam 


veremiyor. 
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Yorum Ekle 


Ahmet Günaydın 
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